JAN KOPERA 


palacz c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 56, po długiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 sierpnia 1899 r. 


W smutku pozostała żona wraz z synem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w poniedziałek dnia 21 b. m. o godzinie 4 popołudniu, 
z domu pod L. 144 w Krowodrzy Murowanej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 22 b. m. o godz. 9 rano w kościele św. Floryana. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego, ul. kopernika. Czcionkami drukarni Bwiazkowej w Krakowie. 


